cag 


FELIKS BENDA — 


Artysta dramatyczny i Reżysser Sceny Krakowskiej, \ 


przeżywszy lat 42, po krótkiej i ciężkiej słabości, opatrzony SS. Sakramentami, 
w dniu 26 Kwietnia 1875 r. o godzinie 11 rano zakończył życie. 


W smutku pogrążona małżonka z familią, Dyrekcya Teatru i Koledzy, zapraszają Krewnych, Zna- 
jomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 329 przy ulicy Floryańskiej 
we Środę dnia 28 o godzinie 4 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni L. Paszkows ego w TAKOWIE. 


